CIECHANOWSKI 


MGR INŻ. ARCHITEKT 


przeżywszy lat 64, po długiej a cieżkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami zmarł 1 marca 1969 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowiekim na miejsce wiecznego spoezynku nastąpi 


we środę dnia 5 bm. o godzinie 14-tej o czym zawiadamiają pograzeni w żałobie: 


CÓRKA, SYNOWIE, SYNOWA, WNUKI I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 5-go bm. o godzinie 8.30 w kościele parafialnym św. Szczepana. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOWN. POGRZEBOWYCH 

Zakład Nr 1 D. Z. 1814/69 A-61(2475) — 38 
Kraków, pl. Szczepański 2 — Telefon 555-67 


